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शासन परिपत्रक 

प्रस्तावना : 

जलसंपदा विभागांतर्गत सर्व प्रकारच्या कामांच्या उभारणीसाठी कार्यरत यंत्रणेचे व्यवस्थादोष वेळचेवेळी 
दूर करुन प्रकल्पांची कामे अधिक दर्जेदार, गतीमान व पारदर्शकपणे होण्याकरिता नियमित तांत्रिक परिक्षण व 
बांधकाम परिक्षण करण्यासाठी कायमस्वरुपी त्रयस्थ सक्षम व्यवस्था निर्माण केली असून, तांत्रिक परिक्षणाची 
कार्यपध्दती व मागदर्शक तत्वे मोप्र-१ कार्यासनाने त्यांच्या विविध परिपत्रकांद्वारे निर्गमित केलेली आहेत. त्या 
अनुषंगाने जलसंपदा विभागांतर्गत करण्यात येणाऱ्या जलविद्युत व उपसा सिंचन योजनांच्या विद्युत कामांचे तांत्रिक 
परिक्षण (Technical Audit) करण्याकरिता अनुषंगिक प्रपत्रे दि.१३.०३.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत 
करण्यात आलेली आहेत. तथापि सदर परिपत्रकानुसार काही बाबींबाबत संदिग्धता असल्याचे नमूद करुन 
मार्गदर्शन करण्यासाठी क्षेत्रिय कार्यालयांकडून विनंती करण्यात आली आहे. यास्तव जलविद्युत व उपसा सिंचन 
योजनांच्या विद्युत कामांचे तांत्रिक परिक्षण (Technical Audit) च्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत 
आहेत. 


मार्गदर्शक सूचना : 

जलविद्युत कार्यासनाने प्रसृत केलेल्या संदर्भ क्र.४ येथील दि.१३.०३.२०२० च्या परिपत्रकाचा Seat 
जलसंपदा विभागांतर्गत जलविद्युत व उपसा सिंचन प्रकल्पांच्या विवयां कामांकरिता तांत्रिक परिक्षणाबाबतची 
एकसमान विवरणपत्रे विहित करण्याचा असून, तांत्रिक परिक्षणाची कार्यपध्दती मोप्र-१ कार्यासनाने वेळोवळी विहित 
केलेल्या तसेच भविष्यात विहित करण्यात येणाऱ्या परिपत्रकांनुसार करण्यात यावी. जलविद्युत कार्यासनाच्या संदर्भ 
क्र. ४ येथील परिपत्रकातील परिक्षणाचा कालावधी जल वर्ष (१ जून ते ३१ मे) नमूद करण्यात आला आहे त्या ऐवजी 
सिंचन वर्ष (१ जुलै ते ३० जून) असा मोप्र-१ च्या परिपत्रकात नमूद कालावधी ग्राह्य धरण्यात यावा. तसेच ज्या दक्षता 
कार्यालयांनी जलविद्युत कार्यासनाचे दि.१३.०३.२०२० रोजीचे परिपत्रक निर्गमित होण्याआधी विद्युत कामांच्या 
तांत्रिक परिक्षणाबाबत कार्यवाही केलेली आहे, त्यांनी पुढील वर्षापासून तांत्रिक परिक्षण करतांना जलविद्युत 
कार्यासनाचे संदर्भ क्र. ४ अन्वये विहीत विवरणपत्रांचा अवलंब, सिंचन वर्ष (१ जुले ते ३० जून) विचारात घेऊन 
करावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जविप्र २०२०/(प्र.क्र.०८/२०)/जवि 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१०१६१३०९२४४५२७ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने 
2 Sie: Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 

A A DN:c= harashtra, ou-Water 
aa) ru a J | Resour: )de=400032, st=Maharashtra, 
a1595c1174195bb66e7d7e8265281 18408f913b 

८56353666९, 

serialNumber=6f5fd 1 3e25293 1098539336e1e4bSacceSe7f01 

al a ॥ a [| 9c3feabd54fbd95fac86e18f, cn=Amruta Ajit Inamdar 


Date: 2020.10.16 13:11:50 +05'30° 


(अ. अ. इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

४. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. विधान सभा / विधान परिषद सदस्य 

७. प्रधान सचिव (जलसंपदा), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यकारी संचालक कृष्णा/तापी/गोदावरी/विदर्भ/कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र. 
११. महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१२. सर्व सह सचिव, उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, जलसंदा विभाग, मुंबई. 

१४. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१५. अधीक्षक अभियंता, जलविद्युत मंडळ, पुणे/कोल्हापूर/जळगाव/नागपूर, जलसंपदा विभाग 
१६. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, ठाणे/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 

१७. कक्ष अधिकारी, मोप्र-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१८. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


